جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2078 رقم الصفحة من 1 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة : مدرسة الشهيد محمد حسين الزبيدي الاساسية للبنات 








J 1‏ وك SLE‏ جح 8 | ® | #7 | 1 ا 1 
3 | 1421922078003 | اديان ستار جبار محاسن ||| 54 | 52 | 37 | 60 | مسل | 0 
4 | 1421922078004 | اديان عماد عبدالمهدي عبد الكريم__ | 50 | 74 | 29 | 52 | مسل | 0 
POT |7‏ | اسراء بشم قرو ل ____ | 64| 77 | #2 | o uu | sm‏ 
8 | 1421922078008 | ايلاف مقدام حسن شندي | 78 | 86 | 70 | 60 | نجج | 24 
9 | 1421922078009 | ايه اياد زغير رسن | 59 | 56 | 50 | 80 | ناج | 25 
0 | 1421922078010 ]| ايه حافظ هاشم بدر 00000000000 | 59 | 71 | 50 | 73 | نجج | 23 
4 | 1421922078014 | بنين ابراهيم محمد عباس | 61 | 62 | 50 | 70 | نجج | 243 
5 | 1421922078015 | بنين حيدر راضي محسن | 79 | 6 | 6 | 78 | ناج | 287 
18 | 1421922078018 | بنين كاظم جمعه زويد | 64 | 55 | 56 | 54 | نجج | 229 
2 | 1421922078022 | تقى حسن علي عبد الحسن ____| ا51 | ا6 | 50 | 61 | نجج | 23 
3 | 1421922078023 | تقى علي عبد الحسين راضي || 50 | 50 | %8 | 33 | ممل |_| 0 
4 | 1421922078024 | جمانه ضياء محمد جياد 50 72 57 86 ناجح 265 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2078 رقم الصفحة من 2 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: مدرسة الشهيد محمد حسين الزبيدي الاساسية للبنات 























نا 

5 | 1421922078035 | رنين حمزه محمد عباس اا | 61 | 6 | 50 | 64 | نج | 248 
6 | 1421922078036 | روان ياسر خلف حافظ | 50 | 34 | 25 | 50 | مسل | 
7 | 1421922078037 _| زهراء احسان جليل حسين ا | 53 | 56 | 36 | 6 | مس | 
8 | 1421922078038 | زهراء احمد حسن قالح _____| 93 | 92 | 10 | 97 | نجج | 382 
9 | 1421922078039 _| زهراء تحسين عبد الرضامفتن _____ | 56 | 78 | 31 | ا5 | مس | 0 
0 | 1421922078040 | زهراء حسين عيسى خصاف 1 | 69 | 69 | 72 | 62 | نجج | 22 
41 | 121922078041 | زهراء زياد رحيمه محمد ااا | 61 | 73 | 21 | 6 | مس | 0 
2 |1421922078042 | زهراء صلاح حسن غافل ا | 72 | 63 | 38 | 74 | مس | 0 
3 | 1421922078043 | زهراء ضياء سالم كاظم ا | 5 | 55 | 31 | 5 | مسل | 0 
4 | 1421922078044 | زهراء عبد الحكيم ناصر عبد ااا | 84 | 6 | 8 | 88 | نجج | 33 
5 | 1421922078045 _| زهراء عبد الكاظم معيلج ابوجرن ا | 55 | 57 | 50 | 50 | نجج | 22 
6 | 1421922078046 | زهراء على احمد عباس | 56 | 60 | 29 | 50 | مس | 
7 | 121922078047 _| زهراء على جبار غافل ااا | 63 | 71 | 79 | 74 | نج | 287 

55 53 25 50 مكمل 


8 ]| 1421922078050 | زهراء مسلم محمد عوكي 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


مدرسة الشهيد محمد حسين الزبيدي الاساسية للبنات 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2078 رقم الصفحة من 3 إلى 6 
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| 1421922078051 _| زهراء حمزه جاسم محمد ااا | 77 | 84 | 65 | 95 | نه 
| 1421922078052 _| زينب احمد حسن فالع ااا | 71 | 71 | ا5 | 6 | نم 
| 1421922078053_| زينب حسن علاوي عماره ااا | 88 | 8 | 94 | 95 | تم 
| 1421922078054_| زينب سعد رحمه طاهر ااا | 80 | 50 | 54 | 50 | نل 
_ 1421922078055_| زينب عبد الامير كريم عباس | 84 | 50 | 34 | 50 __ 

| 1421922078056 _| زينب فلاح حسن على ااا | 75 | 50 | 5 | 50 | تلم 
| 1421922078057_| ساره اياد سلمان غضيان ااا | 92 | 90 | 88 | 89 | تم 
| 1421922078058 _| ساره سعد محمد جميل ااا | 75 | 52 | 50 | 50 | نه 
| 1421922078059_| ساره مؤيد حاكم ويب ااا | 73 | 4 | 29 | 50 

_ 1421922076060 | سجى حكيم ياسين حردان | 69 | 63 | 50 | 63 | نا 





0 


جع 
جع 
جع 
چ 
جع 
جع 
جع 


0 


جح 


1421922076061 | سما انمار عزيزاحمد ا اا | 76 | 64 | 74 | 79 | نج 
| 1421922078062 _| سميه محمد علوان ختلان ا | 79 | 70 | 5 | 6 | نج 
| 1421922078063 | شمس اسعد قاسم عاشور ااا | 75 | 74 | 36 | 67 | مىل ا 
| 1421922078064_| شمس وسام محمد شبلي ااا | 82 | 94 | 56 | 0 | نج 
| 1421922078065_| صفاء حيدر طارق مصطفى ا | 92 | 90 | 99 | 76 | اج 
| 1421922078066 _| ضحى حيدر جبار زاير ______| 61 | 50 | 381 | 50 | مسل 
| 1421922078067 _| طيبة عبد الخالق دعير مطلك ا | 63 | 32 | 44 | 50 | مسل 
| 1421922078068 _| عذراء اسامه سلطان مشجل______| ا8 | 62 | 71 | 74 | نج 
| 1421922078069 _| عذراء كامل طارش حسين ا | 82 | 6 | 58 | 0 | نج 
| 1421922078070_| عسل حسين علي بنيد ااا | 83 | 57 | 5 | 56 | نج 
| 1421922078071 _| علااحمد يارولي عبد على ااا | 76 | 86 | 50 | 65 | نج _ 
_ 1421922078072 _| غدير احمد بعيل متخي ااا | 58 | 42 | %4 | 42 _ 

| 1421922078073 | غدير احمد عبود سدخان اا | 86 | 76 | 71 | 80 | نج 

52 75 50 51 ا 


1421924 


غدير ضياء فاضل دبخ 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 8 7 : رمز المدرسة : 2078 رقم الصفحة من 4 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة : مدرسة الشهيد محمد حسين الزبيدي الاساسية للبنات 












| 02079075 | غەير مصدكطوظيج ‏ | 75 | 50 | © | 6 | انيع | 
8 | 142192207078 | قاطمهاحسان قوري علي | 65 
0 | 22207062 | قطمه يسم حسن ناوه | 56 


1 |_1421922078083_| فاطمه باسم عطوان حسين ااا | 82 | 6 | 58 | 82 | نجج | 287 
2 |1421922078084 _| فاطمه جاسم محمد سلطان اا | 80 | 59 | 50 | 74 | نجج | 23 
83 | 1421922078085 | فاطمه حسين مشول سعودي ااا | 50 | 82 | إ4 | ا5 | مسل | 0 
4 | 1421922078086 | فاطمة رعد ميج دويج ااا | 79 | 52 | 52 | 55 | نج | 28 
5 | 1421922078087 _| فاطمه عادل رحمه طاهر ااا | 61 | ا51 | 50 | 50 | نج | 22 
6 | 1421922078088 | فاطمه عبد حافظمرداو___| 70 | 60 | 26 | 73 | مس | 0 
7 | 1421922078089 | فاطمه علي عباس محمود ااا | 69 | 60 | 86 | 57 | نجج | 272 
8 | 1421922078090 | فاطمه محمد عاتي محمد | 62 | 50 | 58 | 50 | نجج | 2200 
9 | 1421922078092 _| فرح نبيل منصورحسين________| 84 | 79 | 67 | ا8 | نج | اة 
0 | 1421922078093 | قمر عمادمحسن عيسى ااا | ا 73 | 88 | 50 | 83 | نج | 24 
1 | 1421922078094 _| قنوت غيث عبد الزهره زاير ______| 72 | إ4 | 5 | 6 | مسل | 0 
2 | 1421922078095_| كوثر ايوب عبد الحسين سلمان ____ | 38 | 50 | 23 | 29 _ 

9 | 1421922078096 ]| ليلى غالب سلمان حمد | 81 | 51 | م | 6 | س | 
4 | 1421922078097 | مرح بلال محمد مجذوب ااا | 82 | 83 | 56 | 83 | نجج | 34 
5 | 1421922078098 | مريم احمدبعيلمنخي _| 61 | 50 | 38 | 55 | مس | 0 

80 73 11 56 ناجح 


6 | 1421922078099 | مريم العذراء محمد كاظم كاطع 320 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2078 رقم الصفحة من 5 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة : مدرسة الشهيد محمد حسين الزبيدي الاساسية للبنات 


1 |5 | 6 | 34 | ا‎ | TIT 
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120 1421905 نرجس مرتضى سلمان حوشي 214 


0 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 2078 رقم الصفحة من 6 إلى 6 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : مدرسة الشهيد محمد حسين الزبيدي الاساسية للبنات 
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لممتحنون 
المشاركون 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


